جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
4 تسو ود رمز المدر 011 رقم من 1 إلى‎ 
المدرسة : اعدادية الاسراء للبنين‎ 
: الفرع : إحيائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 





| 1 | 01011001 .| ابراهيوعة الستر اس مصد 2 | 74 ]| صقر | صقر | صقر | 68 | 90 | | م | 00 


0 
| 2 | 102041011002 _| اثير صباح غضبان حسن || 40 | 36 | 23 | 816 | 613 | 36 | | مع | 0 | 0 
3 | 102041011003 _| احمد اسماعيل عودة محمد ||| 61 | 56 | 62 | 34 | صفر | م | | معيد |[ 0 | 0 
٠‏ 4 | 102041011004 [احمد سعط خف عويد_ ||| 84 | 79 | 94 | صفر | صفر | 92 | | مع |[ 0 | 0 
5 | 102041011005 _| احمد عبد اله خلف مخيبر | 50 | 62 | صفر | صفر | صفر | 57 | | مع | 0 | 0 
ا EERE IC IT ICICI RG TSE‏ 0 

| 7 | 102041011007 _| ادم سعدون اسماعيل عطيه || 94 | 100 | 96 | 97 | 91 | 95 | | ناجع | 573 | 95.50 
POO‏ | سدع يضري |55 |56 |7005| 55 |20 30 | | مع | o‏ 0 

| 9 | 102041011009 _[اركان جمال دحام فرحان | 59 | 68 | 55 | 50 | 52 | 63 | | نجج | 347 | 57.83 

| 16 | 102041011010 |اسامةطرق عبداحمد 2 | 77 | 95 | 67 | 81 | 68 | 82 | | نجع | 465 | 77.50 

| 11 | 102041011011 || اكرم محمد حسين غزال__ | |9 | 97 | 100 | 95 | 98 | 100 | | ناجع | 581 | 96.83 

| 12 | 102041011012 _| اياد حميد ابراهيم عواد | 66 | 61 | 72 | 50 | 55 | 72 | | نجج | 376 | 62.67 
13 ]| 102041011013 ]ايوب حميد فياض جاسم 22 | 67 | 722 | م | 585 | م | صفر | | معد | 60 | 0 
14 | 102041011014 إبراءصين عباس عبد _____| 67 | 61 | صفر | صفر | 50 | 82 | | مع | 0 | 0 
15 | 102041011016 | بكر عمر مهدي عمران || 76 | 73 | م | 53 | 64 | 76 | | معيد | 0 | 0 
IE IE IE ICE N 1 82 LLL ME‏ ع امك ا كا كك كر 0 
17 | 102041011019 إجمل صلاح هاشم محمود |12 | صفر | 84 | صفر | م | صفر | صفر | | مع | 0 | 0 

| 18 | 102041011020 | حارثضاري دحام متعب 222 | 87 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | | نجع | 585 | 97.50 
19 | 102041011021 [حارث وليد عبد الحميدحمود | 42 | 79 | 50 | م | 23 | 34 | | معيد |[ 60 | 0 

| 20 ]| 102041011022 | حسام ربيع تركي علي ||| 79 | 89 | 88 | 84 | 75 | 96 | | نجج | 511 | 85.17 
2 | 102041011023 _| حسام ظاف محمود محمد | 80 | 73 | 63 | 23 | 53 | 68 | | مع | 0 | 0 
| 22 | 102041011024 _| حسن سماعيل احمد محيميد ____| 68 | صفر | 81 | صفر | 57 | 82 | | معيد |[ 0 | 0 

| 23 | 102041011025 | حسين خضر عواد مخلف | 70 | 65 | 61 | 56 | 63 | 79 | | نجج | 394 | 65.67 
e EI IE IE IE RTT ELS‏ 0 
5 | 102041011027 | زكريا عواد سبع عبد الله م م 3 | صفر | 33 معيد 0 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
4 تسو ود رمز المدر 011 رقم من 2 إلى‎ 
المدرسة : اعدادية الاسراء للبنين‎ 
: الفرع : إحيائ‎ 
209 ٣ لفرع: إحيائي الدور‎ 





م 


e e TO 
| 65 | 85 | 79 |____ زياد علي حسين محمد‎ |_ 102041011029 | 27 
| 59 | 41 | 0 زيد محمد مظلوم زكم‎ |_102041011030 | 28 
| 50 | _50 | زين العابدين هادي كامل احمد__‎ |_ 102041011031 | 29 | 
صالح طالب صالح عبد_ 1 | 86 | م‎ | 102041011032 | 30 | 
__ 52 | صلاح الدين حصن على عن‎ ]_ 102041011033 31 
| 74 | 77 | طارق عبد لله فاضل سرداح__‎ | 102041011034 | 32 | 
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6 ]102041011056 عد gms‏ جمد عي طن |75 | 95 | صر | Te‏ اسع _ 
| 37 | 102041011039 | عبد الرحمن عبد الكريم عباس سليمان_ | 79_ | 81 | صفر | 73 | ES RET‏ 
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۾ خسو‎ 
صفر_‎ | 
| صفر‎ | 


| 36 | 102041011040 | عبداترحمنمصدمويدسطم_|_ | صفر | 50 | م | 57 | صفر | 36 | 
39 | 102041011041 _| عبد الرحمن نصيف جاسم محمد | | 92_ | 81 | م | م | م | ثم | 
40 | 102041011042 | عبد الرزاق طرق جيادحمزة | |[ 50 | 39 | 34 | 33 | 58 | 37 _ 
| 41 | 102041011043 | عبدالستارجمالهسنفحان_|_ | 56 | 51 | 59 | 57 | 50 | 50 | 
| 42 | 102041011044 | عبد العزيز عماد عبد الهادي ابراهيم_ | صفر_ | 68 | صفر | م | صفر | صفر | __ 
| 43 | 102041011045 | عبد الله احمد على حميد_ 0 | 58 | 20 | 35 | صفر | %18 | 34 | 
44 | 102041011046 _| عبد الله خزعل علي خليف_|11_ | 64 | 80 | 67 | 39 | 56 | 50 _ 
| 45 | 102041011047 _| عبد الله سامي فاضل سرداح __ | 81 | 83 | 87 | 30 | 70 | 67 | 
| 46 | 102041011048 _| عبد الله سعد شاكرمحمود ______ | 90 | 98 | 98 | 
. 47 | 102041011049 _| عبد الله عامر سليمان علي ______ | 82_ | 77 | 85 | 
48 ]| 102041011050 _| عبد لله محمد شحاذة فياض 1 | 76 | 98 | 84 | 
49 | 102041011051 _| عزالدين رزاق صبار خلف 0 | 72 | 74 | 73 | 


50 2 | عقبة حسن عباس عبد 63 63 صفر 
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|| قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدر 011 رقم من 3 إلى 4 
المدرسة : اعدادية الاسراء للبنين 

الفرع : إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور ٣‏ 9 اطك 2ك 





EEE EE EE EE TTI EET 

52 | 102041011055 _| علي موفق حمديسر |1 | 80 | 80 | 73 | 79 | 52 | 50 | | ناجج | 414 | 69 

53 | 102041011056 _| علي يوسف عبد الوهاب عبد الجبار | 54 | 54 | 34 | 52 | 50 | 35 | | معد | 0 | 0 

54 ]| 102041011057 | علي يونس كناص نصار_0_ | صفر_ | 82 | صفر | م | صفر | صفر ||| | معيد |[ 0 | 0 

| 55 | 102041011058 _| عمارياسر مزهر حسن | 42 | 51 | 20 | 21 | 25 |16 | | معد | 0 | 0 

| 56 ]| 102041011059 | عمر شلال فرحان حسين ______| 70 | 83 | 66 | صفر | 79 | 61 | | معيد |[ 0 | 0 

57 ]| 102041011060 | عم عباس ابراهيم عواد |0 | 66_ | 70 | صفر | 63 | 56 | 74 | | معيد |[ 0 | 0 

56 | 102041011061 | عم محمد عبداله سعود | | 368 | 50 | 38 | صفر | م |34| | معد | 6 | 0 

59 ]| 102041011062 | فراس حبيب مخلفحسين | 50 | 60 | 32 | 36 | 40 | 41 | | معد | 0 | 0 

60 | 102041011063 _| فلاح حسن فرحان احمد | 59 | 54 | 35 | 30 | 50 | 56 | | معد | 0 | 0 

61 | 102041011064 | كرماحمد فرج كاظم __________| 70 | 77 | صف | 65 | 60 | 74 | | معد |[ 0 | 0 

62 | 102041011065 _| ليث محمد حسن اسماعيل _______| 56_ | 50 | ست | 56 | 61 | ثلاث | _ | معد | 0 | 0 

63 ]| 102041011066 | محمد رعد اسماعيل مظف_| || |[ 50 | 22 | 24 | 22 |8619 | 22 | | معد | 0 | 0 

64 | 102041011067 | محمد رياض علي مطر |1 | 89 | 90 | صفر | 89 | 95 | 96 | | معد | 0 | 0 

65 | 102041011068 | محمد على حسين مضعن |11 |[ 38 | 40 | %14 | صفر | %17 | صفر | _ | معيد |[ 0 | 0 

lol OIA 6 67)88 62 ا مضا‎ 1020410110696 

67 | 102041011070 | مرتضى قحطان محمد جسام__ |_ 63 | 58 | 52 | م | 34 | 61 | | معد | 0 | 0 

| 66 | 102041011071 |مصطفىحيد مصودفضل | | 89 | م | م | م | 22 | 40 | | مع | 6 | 0 

| 102041011072 _| مصطقی رياش دان مفلف____ | 20 | 26 | 65 51 | 50 | 80 الج 392_ 65.33 

70 | 102041011073 | مصطفى عامر نايف مخلف __| 78 | 85 | 77 | 59 | 76 | صفر| _ | معيد |[ 0 | 0 

71 | 102041011074 | مصطفى عايد مخلف عبد | 65 | 40 | 61 | 50 | 32 | 32 | | معد | 0 | 0 

72 | 102041011075 | مصطفى قاسم محمد ابراهيم_|_ | %18 | 42 | عشر | م |9614 |[ م | | معيد | 0 | 0 

| 73 ]| 102041011076 | منير سعد ضاري حسين||11_ |[ 88 | 91 | 82 | 88 | 68 | 94 | | ناجج | 511 | 85.17 

71 الل ص ا | او اش ااي ا ت ا ل 0 
75 102041011078 همام غازي شهاب احمد 84 80 80 8 | 76.33 
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| رمز المدرسة ٠:‏ 011 رقم الصفحة من 4 إلى 4 
المديرية : الكرخ الأولى 

المدرسة : اعدادية الاسراء للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 9 ظ2 









لمم ا الم الل ا 
76 | 102041011079 _| همام محمد مرهون حمادي 1 | 42 | 56 | م | صفر | 50 | صفر |[ | معد | 0 | 0 
7 ]| 102041011080 | يحيى ابراهيم علي مضحي 1 |[ 67 | 52 | 50 | 39 | 58 | 67 | | معد | 0 | 0 
| 78 | 102041011081 | يوسف حاتم محمود محيميد_ 1 | 55 | صفر | م | م | صفر | صقر || | معد |[ 0 | 0 | 







عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


